34                          Graphische und analytische Methoden.
etzt man hingegen den einen Vektor durch seinen konjugiert kom-plexen, der mit 3f bzw. $E bezeichnet werde, so erhalt man
[qjg^PJ^cosfo — %)+;sin(991 — 9fs)} .   .   (48 a) [^3]=P/{cos(9?1 — %) — ysin^ — ^.2)} .   .   (48 b)
Der reelle Teil dieser Ausdriicke ist die Wirkleistung, der imaginare die Blindleistung; sie erscheint je nach der Schreibweise mit verschiedenem Vorzeichen. Dies riihrt daher, daB die Blindleistung keinen Mittelwert hat, ein Vorzeichen ihr daher nicht zukomrat.
Es folgt die Begel: Man erhalt aus zwei Vektoren die Wirkleistung als reellen Teil des Produktes des einen Vektors mit dem konjugiert komplexen des anderen. Der imaginare Teil des Produktes stellt die Blindleistung dar. Symbolisch konnen wir dies. wie folgt schreiben:
wobei  die FuBzeichen  r und j bedeuten,  daB   der reell© bzw. der imaginare Teil des Produktes zu nehmen ist.
Im Gegensatz zura Produkt zweier Vektoren als komploxer Zahlen soil als Vektorprodukt der Mittelwert aus dem Produkt zweier Sinusstrome oder eines Sinusstromes und einer Sinusspannung bezeichnet werden. Dieser Mittelwert soil durch die runde Klammer bezeichnet werden:
In der Vektorenrechnung  heiBt das so definierte Produkt das inneie Produkt.
Fiir zwei gleiche Vektoren von gleicher Phase ist
fiir zwei Vektoren mit 90° Phasenverschiebung ist
12. Wechselstromdiagramme.
Um die Arbeitsweise eines Stromkreises oder einor Maschino bei Veranderung der Konstanten des Stromkreises oder der BolaHtung zu iibersehen, hatte man eine groBe Zahl von Qleichungen fiir die jeweiligen Konstanten zu berechnen.
Hier bietet die graphische Darstellung der Weohselatromgroflon durch Vektoren ein iiberaus anschauliches Mittel, urn die Wirkung der veranderten Bedingungen schnell zu iibersehen. Es besteht darin, daB man den geometrischen Ort sucht, den der Vektor einoB Stromes oder einer Spannung bei Veranderung der Konstanten des Strom-kreises beschreibt.
Ist der Strom konstant und die Spannung veranderlieh, so ist   eines   Vektors. In den Spannungsgleichungen von Wechselstromen (s. Gl. 21 und 36)
